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Buttetm .spécial il : 


Le 14/05 1981 


Tavelure : pommie r _ poirie r 

Le climat peAtuAbé que nou A aven * connu du ? au 1 3 Mac 
avec de* chute* de pluie de l'ondAe de ?0 à 80 mm né.ce**ite de nenouvelen. la pnotec- 
tcon avant 1e 19 M ai ( ba.u{) *i elle a été Aéalo bée). 

A ta butte de b dernière* pluie*, la *ctuation *ua l'émi**ion 
d’ a*co*po*e* e*t ta *ui vante : 

- en tabenatei xe Uni feuille* Aeçue* de di^éAente* région*} 

* *ux p oi_x.ien : elle* *ont faible* à COUSSAC-BONNEVAL et à OBJ AT, 

notable* à SRIl/EZAC et 0RAV0UR-*/VAVRES 

* * un pommien : etle* demeu-xent faible* à BRIVEZAC, BUSS1ERE -BOFEV , 

CONCEZE, LIMOGES, OBJAT et ORAPOUR- */UAVRES 


ISSEWENTS 

ILES 


TATION a AUVERGNE ET LIMOUSIN » 

CREISF HA I MOIRE. PL Y-DE DOV1E HAUTE -HENNE) 

ROÏECTION DES VEGETAUX 

elissier. 63034 Clermont Ferrand .^eaex 
Poste 477 


WUSJN r RU Z T 1981 
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ARBORICULTURE FRUITIÈRE 

en Limousin 
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AMBRES FRUITIERS o PEPINS 


dan* ta nature 


* bux poiïieA et pcmmieA : elle* *ont faible* à CONCEZE et 

VERNEU1 L-*/ VIENNE 


Oïdium du po mmier 


maladie . 


Il ebt néce**aiAe. de pcuA*uivAe la tutXe ccntAe cette 


Pucerons 


bout décetéb. 


SuAveillex le* culture* et inteAveni-x bi de nouveaux -jcije-x* 


LJ' h 




Acanen rou ge : 


Pans le* verger* où une intervention n'a pas été encore 
réalisée [absence ou faiblesse de* population*) ou dan * ceux traité * précocement, 
il est conseillé de procéder à de nouveaux -sondage*. 


ARBRES FRUITIERS à NOYAUX 

VW////////////////////.W///////////////,'//////////////, 


/ PRUNIER 7 

Un traitement contre ta rouille est recommandé dan* te* 

prochain* jours. 

Utiliser. l'une de* matière* active* suivantes : carbatène, 
fatpel, mancozèbe , manèbe, thiophanate-mêtkyl, zinèbe, zirame, chlorothalonil. 

Si la pré*ence de puceron* ou de chenille* défaliatrxce* 
e*t décelée, intervenir en même temp* en ajoutant a la bouillie un insecticide. 

/ CERISIER / 


Contre l'anthracno*e [cylindrosporiose] , efaectuer un trai- 
tement dans le* prochains jour*. 

Le* matière* active* *uivante* peuvent être utili*êe* : 
bênomyl, carbendazime, dithianon, doguadine, falpel, manèbe, thiophanate-méthyl. 

NOYER 


bactériose 


En raison du lessivage produit par te* dernière* pluies, 
renouveler la protection cuprique conseillée dan* le bulletin précédent (n° 7 du 5 Mai ) 


LE CHEF PE LA CIRCONSCRIPTION 
PHYTOSANITAIRE , 

A. FARGE J K 
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